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МЕТИЛАНДРОСТЕНДИОЛ 

(листовка-вкладыш) 

Метиландростендиол является 
стероидным гормоном и по хими¬ 
ческому строению близок к метил- 
тестостерону. 

Применяется как стимулятор 
синтеза белка в организме при 
остеопорозе и при некоторых гине¬ 
кологических расстройствах по ука¬ 
занию врача. 

Метиландростендиол выпускает¬ 
ся в виде таблеток для подъязыч¬ 
ного применения по 10 и по 25 мг. 
Суточная доза препарата колеблет¬ 
ся от 25 до 100 мг (1—4 таблетки) 
в зависимости от заболевания. 
В особых случаях суточная доза 
может быть увеличена до 300 мг 
(12 таблеток). 

При приеме препарата у неко¬ 
торых больных могут наблюдаться 
усиленный рост волос на теле и уве¬ 
личение сальности кожи. 
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